DR JAN KAZIMIERZ 


ur. 26. II. 1889 r., zmarł dnia 18 kwietnia 1947 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 22 b. m. o godzinie 11 przed pol., 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, o czym zawiadamiaja: 


zona, corka, siostra ı rodzina. 


Zakład pogrzebowy ,CONCORDIA” 


JANA WOLNEGO Drukarnia Zwieakewa w Krakowie. 


